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PART III 

Stores Purchase 
Medical Education Department 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
(1) 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നമ്പർ സി3 /17102 / 2014 / എം . സി . റ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 16. നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി. വി. റ്റി.എസ്. 

മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 

വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവന 

ഓഫീസിൽ 30- 9- 2014- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 

കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 

തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പർ 120/ 2014. 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ 
ഡയാതെർമി മെഷീൻ - 1 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 

No. C3- 17102/2014/ MCT. 

16th September 2014. 
അസ്സൽ - 1,050 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 

invited for the supply of the following items required for 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

CVTS Department, Medical College, Thiruvananthapuram . 
സമയവും 28 - 10 - 2014, 3 മണി. 

Tenders should be superscribed tender number 

and addressed to the Principal, Medical College , 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be had from 
സമയവും 29 - 10 - 2014, 2. 30 മണി. 

this office on working hours till 3 . 30 p . m . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 29 - 10 - 2014, 
3 മണി. 


9. Facilitating under water cutting with coagulating . 
10. Spray mode with Highest * Crest Factor (8 - 9) — 

(* Crest Factor as an indicator of a waveform s ability 

to coagulate bleeders without cutting effect). 
11. There should be sufficient Coag modes to be 

present for all applications ( Preferably 4 coag modes). 
12. Compatible with Smoke Evacuator System , Argon 

Plasma Coagulator System and CUSA . 
13. Warranty — 3 years . 


( 2 ) 


നമ്പർ സി2 / 18122 / 2014/ ജി . എം . സി. റ്റി . 

2014 സെപ്റ്റംബർ 23. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender No . - 120 /2014. 

Name of Equipment and quantity - Electro Surgical 
Diathermy Machine — 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050. 

Duplicate = 525. 
Last date and time for sale of tender form 
28 - 10 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
29- 10 - 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender -- 29 - 10 -2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin - 695 011. Money Order should reach this office 
on or before 30 - 9 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 
Technical specifications for Electro Surgical Diathermy 

Unit with Standard Accessories 
The Micro - processor based isolated electro surgical 
diathermy unit, compatible with Argon Coagulator 
System for Cardiothoracic Surgeries with monopolar and 
bipolar modes available. 
Features : 
1. Highest power efficiency rating - have to be within 

the range 98 %-100 %. 
2. Real time tissues impedance monitoring technology 

to deliver the selected power perfectly into a wide 
range of tissue types reducing thermal spread , RF 
interference and Neuro muscular stimulation and 

sparks. 
3. Return Electrode Contact Quality Monitoring (REM ) 

System with Adaptive REM facility . The equipment 
should be able to detect if the pads have been 
dislocated so as to prevent patient injury , should 
give audiovisual alarm and deactivate output if 
contact between patient and patient plate is not 

proper. 
4. The unit should have two handswitching and two 

foodswitching Monopolar outputs and one 
handswitching and footswitching bipolar output. 
Facilitating two surgeons at a time using in a 

surgery. 
5 . Numeric Error System should be inbuilt. 
6 . With a single button , previous power setting can be 

recalled. 
7. Type CF Equipment (IEC 601 - 1 & IEC 601 - 2 - 2 ) 

Defibrillator Proof. 
8 . FDA and CE certified . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 123/ 2014 . 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് എണ്ണവും സയന്റിഫിക്ക് മൈക്രോ 
വേവ് സിന്ധസെസർ - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ): 

അസ്സൽ - 840 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 420 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 10 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 10 - 2014, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 10 -2014, 
3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിര സിക്കു ന്നതാ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർ 
ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. മണി യോർ ഡ റു കൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 14 - 10 - 2014 - നുമുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Power 


Technical specification : 
Capacity - 32 litres. 

Output 850 W (2450 MHz) 
Panel 

Set all operational parameters 

through one panel 
Power level – 10 levels from 85W to 850W 
Temperature — Ranges from room temp. To 350°C 
Exhaust Inbuilt exhaust system to cool and 

drive away the fumes 

99.59 minutes timer 
Reaction size — 5ml. to 250 ml. 
Purging – facility for purging with nitrogen gas 
Stirrer 

2 magnetic stirrers with controller 
Flasks - 25, 50, 100, 250 , 500 and 1000 ml. 


No, C2 -18122 /2014/ MCT. - 23rd September 2014. 

Sealed limited tenders are invited for the supply of 
the following items required for the Department of CPS , 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed , tender number and addressed to the 
Principal,Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . 
Details can be had from this office on working hours till 
3.30 p . m . - 

Tender No . - 123/ 2014 . 
| Name of Item - Scientific Microwave Synthesizer 
1 No. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 840 

Duplicate — ` 420 
Last date and time for sale of tender form 
23 -10 -2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24-10-2014, 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender — 24 - 10 - 2014 , 3 p. m . 


Timer 


| 


| 


| ( 3 ) 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 14 - 10 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


List of Items 


SCIENTIFIC MICROWAVE SYNTHESIZER - 1 No. 

PAC 4,00, 000 
Should have facilities like : 
- Refluxing 
- Normal and vacuum distillation 
- Dehydration 
- Evaporation 
Should have safety features like: 
- CRC top and sides for higher durability 
- All internal sides polycarbonate shielded 
- Magnetron protected from reflected microwave 

energy 
- Microwave leakage proof putlet to insert glass 

condensers of size B 24 . 

Heat resistant doors with steel mesh 
- CLOSE indication for additional safety 
- Unbreakable tray 
- Allows addition of reagents while microwaves are 

being delivered . 


നമ്പർ സി2 / 18122 ( 1) / 2014/ എം . സി. റ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 23 . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ 
വച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 124/ 2014 . 
അടങ്കൽ തുക - 1,50 ,000 

സാധനത്തിന്റെ പേര് ലാബോറട്ടറി ഫിൽട്ടറേഷൻ കിറ്റ് - 
1 എണ്ണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 420 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 23 - 10 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 10 - 2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 10 - 2014, 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു . 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്തമല്ലാത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 10 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2-18122(1)/2014/ GMCT. 23rd September 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required for the 
College of Pharmaceutical Science , Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 124 /2014 . 
PAC - 1, 50 ,000 . 
Name of equipment - Laboratory Filtration Kit - 1 No. 
Cost of tender form (Inclusive sales tax ): 

Original — ` 420 . 

Duplicate — \ 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
23- 10 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24-10 -2014, 2, 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 24 - 10 - 2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 15 - 10 -2014 at 3 p . m . No other form of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 125/ 2014. 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് വാക്വം മാനിഫോൾഡ് ഫോർ 
എസ്. പി . ഇ . ആന്റ് അക്സസറീസ് - 1 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 23 - 10 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 10 - 2014 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 24 - 10 - 2014, 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വ ശ്യ പ്പെ ട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 
യോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 10 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


List of Items 


LABORATORY FILTRATION KIT - 1 No . 

Should consist of : 
All glass filter holder, 47mm - 1 No . 
Vacuum Pressure Pump, 4 Bar, 220V /50Hz — 1 No. 
Vacuum Trap - 1 No. 
Filter Forcep , SS - 1 No. 
Funnel Cover, Silicone — 1 No . 
Silicone Hose , 1.4mtr. — 1 No. 
Syringe Filter, PVDF, 0.2um, 33mm - 1 Packet 
Filter Membranes, 0.45um , 47mm — 1 Packet each 

MCE Filter membranes 
Hydrophobic filter membranes. 


No. C2 -18122 ( 2)/2014/ MCT. 23rd September 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required for 
the College of Pharmaceutical Science Department, 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed as tender number and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Pin 
695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . - 125/ 2014. 

Name of Item — Vacuum Manifold for SPE and 
Accessories - 1 No . 
Cost of tender form (Inclusive sales tax ): 

- Original - 630 

Duplicate = 315 
Last date and time for sale of tender form 
23 -10 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
24-10 -2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 24 - 10 - 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15 - 10 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


നമ്പർ സി2 / 18122 ( 2 )/ 2014 / എം . സി. റ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 19. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് 
ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


List of Items 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 10 - 2014, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 28 - 10 -2014 , 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 10 -2014, 3 മണി. 


VACUUM MANIFOLD FOR SPE AND ACCESSORIES — 1 No. 

Consist of: 
(1) Vacuum Manifold for SPE Catridges ( for 20 

position ) with glass base and suitable for 

16X100 mm test tubes - 1 No. 
(2) SPE Cartridges 

60mg, 1ml. 100 /pkt. - 1 Pkt. 

60mg, 3ml. 50 /pkt. - 1 Pkt. 
(3) SPE Cartridges Polymer based (Non polar 
retention mechanism ) 

60mg, 1ml . 100/pkt. - 1 Pkt. 

60mg, 3ml. 50 /pkt. -- 1 Pkt. 
(4 ) SPE Cartridges 

C8, 40um 100mg. 1ml. 100/pkt. - 1 Pkt. 
(5) SPE Cartridges 

C18, 40um 100mg. 1ml. 100/pkt. -- 1 Pkt. 
(6) SPE Cartridges Mixed Mode C8 and SAX 40um 

200mg, 10ml, 50/pkt. - 1 Pkt. 

200mg, 3ml, 50 /pkt. - 1 Pkt. 
(7) Syringe Filter 

Nylon 13mm 0 .2um 1000 /pkt — 1 Pkt. 
(8) Syring Filter 

- Nylon 13mm 0.45um 1000 /pkt - 1 Pkt. 
(9) Imported Oil Free Vacuum Pump — 1 No. 

Max flow : 17LPM , Vacuum -24"Hg (600mm ), 
Max Pressure - 12psig , 1/8HP. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പേ ക്ഷ കൾ ഈ ആ ഫീസിൽ 10 - 10 - 2014 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No, C1 / 4922 ( 4 )/ 2014/ MCT. 


| 10th September 2014. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items for MDRU 
Project at Government Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 


നമ്പർ സി1 / 4922 ( 4) / 2014 / എം . സി . റ്റി. 


2014 സെപ്റ്റംബർ 10 . 


Tender No. and Details of items — 126 /2014 — Table 
Top Non Refrigerated Centrifuge (Different Capacity) — 
- ( 6 Nos.) 8 x ml, 12 x ml, 16 x ml , 6 x 50ml , 8 x 15ml, 12 x 15ml. 


Cost of tender form ( VAT Inclusive ): 


Original - 525. 
Duplicate = 315 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 126/ 2014 
ടേബിൾ ടോപ്പ് നോൺ എഫിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫജ് വിവിധ 
കപ്പാസിറ്റിയുള്ളവ - 6 എണ്ണം. 

(1) 8X ml ( 2) 12x ml ( 3 ) 16x ml ( 4) 6x 50ml ( 5) 8X 15ml 
( 6 ) 12X 15 ml 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് - എം . ഡി. ആർ. യു . പ്രോജക്റ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 525. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315 . 


Last date and time of sale of tender form 
27 -10 -2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
28 - 10 - 2014, 2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender — 28 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 


13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


Tender forms can be had from the Office the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p.m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
Postage Charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 10 - 10 -2014 . No 
other form of remittance will be accepted . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

Tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


SCHEDULE 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 
the tender will be rejected . 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


3. Advance payments conditions will not be considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in " 100 Kerala Non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7 . Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal ,Medical College, Thiruvananthapuram . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 
നമ്പർ സി2 - 19249/ 2014 / ജി. എം . സി . റ്റി. 

2014 സെപ്റ്റംബർ 24. 
- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസു 
കൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 136/2014 - കായിക ഉപകരണങ്ങൾ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27 - 10 - 2014, 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 28 - 10 - 2014 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അ അ ക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 
യോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 17 - 10 - 2014 - നുമുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2 -19249/2014/ MCT. 

23rd September 2014. 
Sealed Competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of the following items required for the 
Department of Physical Education , Government Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , Tender Numbers and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . and Name of Equipment — 136 /2014Sports goods. 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ): 

Original - 630. 

Duplicate — \ 315 . 
Last date and time for sale of tender form — 27 - 10 -2014 , 3 p .m . 
Last date and time of receipt of tender form — 28 - 10 - 2014 , 2. 30 p. m . 
Opening date and time of tender - 28 -10 -2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is sent 
by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 17 - 10 - 2014 . No other forms of remittance will be accepted . 


List of Sports Equipments to be purchased during the Academic Year 2014- 15 


Sl. No . 


Name of article and Quantity 


Specification of Equipment 


Basket Ball 


1 


Basket ball net ( Vinex tournament or equated quality 
as specified ) BFI Approved — 10 Nos. 


Top Grip , Moulder Rubberised , Fillament Nylone 
wounding done over Butyl and Bladder, Approval 
of the Basket ball Federation of India 
Synthetic material BFI Approved TUQ 


2 


Basket ball net ( Vinex tournament or equated quality 
as specified ) — 4 No. 


Cricket 


3 


Cricket Bat (SG Extreme or equated quality) — 5 Nos . 


Handle made of Saavak Cane, Bat made of top of 
the line English Willow , Toe Protector 


Cricket ball (SG club , slazenger /khanna super or 
equated quality as specified ) — 24 pieces 


5 


Batting Leg Guard (SG Ecolite or equated quality as 
specified ) — 2 pair 
Wicket Keeping Leg guards (SG Super Test or equated 
quality as specified) — 2 Pair 


Four piece cricket ball made from high alum tanned 
leather, Water Proof, Centre construction encased 
with layers of top quality Portugese cork . 
PVC Facing , Low density foam padding ,Wear resistant 
PVC instep 
Premium quality imported PU facing, Low density 
foam filled cane reinforcement, High density foam 
filled top hat, Water resistent PVC instep . 


6 


7 


Helmet (Sgpoly fab or equated quality as specified HRS 

2 Nos . 


High impact polypropylene shell, Fully adjustable 
steel grill for superior protection . Protective impact 
resistant and sweat absorbent breathable inner padding 
Full size match stumps, Natural wood finish , Pack 
of 6 stumps with 4 bails 


8 


Stumps [SG club (full), BDM with casting standor 
equated quality as specified ] — 4 pair 
Abdominal Pad (SG Tournament or equated quality ) — 

5 Nos . 


9 


High impact resistant poly protector, Border bounded 
with foam casing stuffed with fluffed cotton ,Slip -in , 
shaped to give optimum groin protection . 
High quality all leather palm and back, PVC Cuffs 


10 


Wicket Keeping Gloves (SG Club or equated quality 
as specified) — 3 pair 
Protective thigh pad (SG Pro , Hrs super lite or equated 
quality as specified ) — 2 Nos. 


Premium quality ultra high density foam , pre -shaped 
in PU casing, Soft absorbent mesh back , premium 
quality towel and elastic hook and loop straps . 


12 


Protective thigh pad (SG Pro , Hrs super lite or equated 
quality as specified ) — 4 Nos. 


13 


Batting Gloves (SG Ecolite or equated quality as specified ) 

6 Nos . 


Ultra high sensity foam , pre -shaped in PU casing 
soft absorbent mesh back , premium quality towel 
and elastic hook and loop straps. 
Cotton gusset for ventilation , made from premium 
quality PVC , High quality cotton palm and back , 
PVC reinforcement on hardwaring areas of the palm , 
Layered dual density foam padded fingers and 
thumb , Elastic wristband with hook and loop 
fastener. 


Football 


14 


Football (Nivia Shining Star ( AIFF ) or equated quality 

as specified ) — 10 Nos. 


Constructed from 32 panels for reduced seam -stress 
and a perfectly round shape , Synthetic rubber 
panels for soft touch and high abrasion resistance , 
approved by all India Football Federation (AIFF ), 
latex bladder for excellent rebound and Air Lock 
valve for air retention . 


15 


Football Boots (Nivia Star impact or equated quality 
as mentioned ) — 32 Nos. 


Upper: Synthetic Leather, Sole : PVC Sole for Hard 
Ground 


16 


Shinguard pasricha — 32 Nos . 


9" with double elastic velcro starp with ankle 


17 


Stokins for Football— 32 Nos. 


Nylon material 


Lawn Tennis 


18 


Lawn Tennis Racket (EZONE Xi Rally or equated 
quality) — 2 Nos. 


Material: Graphite Composite , String ATG 850 , 
String pattern 16 / 19 , Weight 275g 


19 


Titanium ball base 


Lawn Tennis Ball ( Babolat, Wilson or equated quality , 

20 can 


Fitness and Training Equipments 


Resistance Loop (Medium resistance) — 2 Nos . 


Heavy latex 


Resistance Loop (Heavy resistance ) — 2 Nos. 


Extra heavy latex 


Resistance Band (Medium resistance ) — 2 Nos. 


Heavy latex 


Resistance Band (Heavy resistance ) — 2 Nos . 


Extra heavy latex 


Kettle ball — Cast iron 8 Kg — 2 Nos. 


Cast Iron with wooden handle 


34 


Made of high quality EVA , 2Mx1Mx5Cm 


Gymnastics Mat Premium ( stag , nivia , nelco , Basco 
or equated quality) — 2 Nos. 


No . C3/21353/2013 /MCT. 


1st October 2014 


Sealed tenders in the prescribed format are invited for Medical Gases for Medical College Hospital and SAT 
Hospital attached to this College. Estimated cost is about · 20,00, 000. Tender No. 142/14 and the due date 21- 10 -2014 
should be superscribed on the envelop on each tender. Tender should be addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Last date of receipt of tender is on 21 - 10 -2014 at 2. 30 p.m . Belated tenders will not be accepted at 
any cost . The tender will be opened on 21- 10 -2014 at 3 p .m . in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives, who may present at the time. Intending tenderers may obtain the tender form from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram on or before 20 - 10 - 2014 at 3 p.m . 


Cost of tender form : 


Original — \ 3,150 . 


Duplicate — 1,575. 


The tender should accompanied by an agreement in Kerala Stamp Paper worth “ 100 and EMD @ 1 % of the cost. 
The rules applicable to all tenders will be applicable to this tender also . Any further information about the specification 
can be obtained from this office during working hours. 


Terms and conditions 


1. The offer should be valid for one year . No price escalation clause should be accepted for the above period . 


2. Rates quoted should include the prevalent rate of tax , freight charge , loading and unloading charges at site . 


3. The supply of cylinders should be done as per the requirements without any interruption . 


4 . The firm should quotes the rates for the following separately along with the rate of medical gas and cylinder of 

each type . 


(a) 


Cylinder testing 


(b ) Painting of cylinder 


(c ) 
(d) 


Valve and cap replacement 
Valve spindle 


(e) Hydraulic testing 


5 . Visual examination , stamping and certificate should be issued to the effect . 


6. Successful tenderer has to execute an agreement of a running contract for a period of one year. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — Two years . 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 


3. Advance payments conditions will not be considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in ` 100 Kerala -non Judicial- Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposit (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 


12. For medicines , surgicals and materials, samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers and witnesses wherever necessary. 


14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 


15 . Specification of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specifications confirm to the requirements 

in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives who may 

present at the time. 


18 . More details can be had from this office on working hours. 


Requirement of Medical Gases for a period of one Month 


Name of Gas 


Type of Cylinder 


Unit 


Remarks 


MCH 


SATH 


Total Quantity Required 


Medical Oxygen 


Bulk 


3750 


2520 


6270 


7m3 
6m 


1 .6m3 


B Type 
A Type 
AA Type 


0.7m3 
| 04m3 


Nitrous Oxide 


Bulk 


17 K Lit . 


16. 5 K Lit. 
A Type | 1 .85 K Lit. 
Other Capacity 


Nitrogen 


Bulk 


7mm 


- 


2 


6m 


Carbon Dioxide 


Bulk 


30 Kg 


- 


5 


2 


31 Kg. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


“ നമ്പർ സി2 - 14084 / 14 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 

2014 സെപ്റ്റംബർ 29. 


0 


6 


- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
പേരും 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ - കമനമ്പർ 1- ന് 840, കമനമ്പർ 2 - നും 
3 - നും, 1,050. 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 420, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 
3 - നും 525. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 20 - 10 - 2014, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 10 - 2014, 4 മണി. 

- ദർ ഘാ സുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28- 10 - 2014, 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 10 - 2014, 2 . 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ് 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണി ഓർഡർ ആയി 
അയ്യക്കേണ്ടതാണ്. 


56/ 2014 - 15 / എംസിടിസിആർ -ബയോള 
ജിക്കൽ കിറ്റുകൾ 


മെകോ 
ബയോളജി 


2 57 /2014 - 15 / എംസിടിസിആർ റീ ഏജന്റ് പാത്തോളജി 


58 / 2014 - 15 / എംസിടിസിആർ റീ ഏജന്റ് പാത്തോളജി 


No. C2-14084 /2014 / MCTCR . 


29th September 2014. 


Sl. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College, Thrissur. 
Tender No . and 

Name of the 
No. Name of the 

Department 
Equipment 
1 56 / 2014- 15/MCTCR — Biological Microbiology 

Kit 
57 /2014 -15 / MCTCR - Reagent Pathology 
3 58/2014-15/ MCTCR --Reagent Pathology 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 18 - 10 -2014. 

ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 24- 10 - 2014 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 25 - 10 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25- 10 - 2014, 11.30 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


- Cost of tender form - Original - 840 for Sl. No . 1, 
S 1050 for Sl. Nos. 2, 3 . 
Duplicate = 420 for Sl. No . 1 , 525 for Sl. Nos. 2, 3 . 


- Closing date and time of tender sale by M . O . 
20 -10 -2014, 4 p . m . 


Closing date and time of tender sale by cash 
27 - 10 - 2014, 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
28 -10 - 2014, 1 p . m . 

Opening date and time of tender - 28- 10 - 2014 , 
2.30 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification & general Conditions, etc. can be had from 
the office of the Principal, Govt. Medical College, 
Thrissur -680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മയത്ത് ലഭ്യമാ ണ്. 
( 0495 2350212 ) - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃക യിലുള്ള സമ്മ ത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 
മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡി 
ക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷി 
ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര തദവ്യ സമ്മത പത ത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 
ആയിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം, മറ്റ് ദർ ഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില് 
നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാ സു കൾ മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
- പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal . 


നിബന്ധനകൾ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ് .4 - 12984 /14 / എം . സി . സി . 

2014 സെപ്റ്റംബർ 1. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്4/12984/14/ എം . സി. സി. 
ഫിസിക്കൽ എഡ ക്കേ ഷൻ വകു പ്പിലേക്ക് സ്പോർട്സ് 
സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
- ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗി ക ളുടെ തെര ഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 2,20,000. 

നിരതദ്രവ്യം 1 % (2,200 ) 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

തപാൽവഴി- 470. 


No. S4-12984/2014/ MCC. 


1 st September 2014. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Sports items to the Department of 
Physical Education , Medical College, Kozhikode. 

Superscription - Tender No. S4-12984/2014/ MCC for the 
supply of Sports Items to the Department of Physical 
Education . 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made . 


Office of the Government 
Medical College, Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Estimate cost - 2 ,20 ,000 . 
E M D - 1 % 
Cost of tender form - 420 . 

By post - 470. 
Last date of sale of tender form by post _ 18 -10- 2014 . 

Last date and time of sale of tender form 
24-10 -2014, 3 .30 p. m . 

Due date and time for receipt of tender - 25- 10 - 2014, 
11 a . m . 

Date and time for opening of tender - 25 - 10 - 2014, 
11.30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode , Kerala, India , Pin - 673 008 . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours ( Phone : 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified above. The tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala Stamp 
Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of 
quoted price . Stamp paper will be supplied to the firm 
outside Kerala, on request along with remittance of 150 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Medical College , Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only. All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer, 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required earnest money deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft, Postage stamps etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

- The tender will be opened as detailed above. 
Belated tenders will not be accepted . 


നമ്പർ എസ് .2 - 5908 / 14 / ഐ . എം . സി.എച്ച്. 

2014 ആഗസ്റ്റ് 23. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
- കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വേസ്റ്റ് റിമൂവിംഗ് ട്രോളി 
( 10 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, 
കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും 
അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 29 - 10 - 2014 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക 1,20, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ - 458 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 229 . 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 10 - 2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 10 - 2014, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
30 - 10 - 2015 . 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ( പവർത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തിവെയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1/ 2443/ 14 / ഡി . സി . സി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 19 . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവെച്ച് പുനർ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കമ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 
നമ്പർ 


No. S2 / 5908 / 2014/IMCH . 

23rd August 2014. 
Sealed tenders are invited for supply of Waste 
removing trolly ( 10 Nos .) items in IMCH Medical 
College , Kozhikode - 8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours any working 
days . Envelop containing tenders should be superscribed 
with tender numbers or indicated in the statements below 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College, Kozhikode -8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
29 - 10 - 2014 at 11 a .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode will 
obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of 
tender forms, in which will not be refunded any 
circumstances . 


1. എസ്.1/ 2441/14/ ഡി . സി. സി. - വെലോസ്കോപ്പ് 
2. എസ്.1/ 2443 / 14 / ഡി . സി . സി . - എയർ ഇംപാക്ട് 45 

മൈക്രോ സർജിക്കൽ ഹാൻഡ് പീസ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 735, കമനമ്പർ 2 - ന് 


- 420 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 420, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 


210 . 


The tenders should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


തപാൽ വഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) ക്രമനമ്പർ 1- ന് 785 , 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 470. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും (തപാൽ മുഖേന)-- 10- 10 -2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് പമാ ണം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 10 - 2014, 3 മണി. 

ദർ ഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 20 - 10 - 2014, 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 10 - 2014, 11 മണി. 


The tender forms are not transferable charges. 
Postage stamp , Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost - 1 , 20, 000. 
Cost of tender form (Including tax ): 

Original - 458. 
Duplicate — ` 229. 

If sent by post (postage charge) - 50 . 
Closing date and time of sale of tender forms — 
27 - 10 - 2014, 3 p . m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിര സിക്കു ന്നതാണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 10 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ എല്ലാ ( പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും ഇതേ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time of receipt of tender forms 
28-10 - 2014 , 5 p . m . 

- Opening time and date of tender form - 29 -10 - 2014, 
11 a . m . 


| No. S1- 2443/ 2014/DCC. 


19th September 2014 . 


Date up to which the rates are to be firm 
30 -10- 2015 . 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working days . 


Sealed competitive re - tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of following Dental 
Equipments to the Government Dental College, Calicut 
Sl. 

Tender No . and Name of Items 
No. 


Institute of Maternal and 
Child Health , Govt. Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent . 


1 . S1 /2441/14/DCC - Veloscope 
2. S1/ 2443 /14/D C C Air impact 45 microsurgical 


hand piece 


Cost of tender form : 

Original — 735 for Sl. No. 1, · 420 for Sl. No . 2 

By post (M .O .) only — 785 for Sl . No. 1, · 470 
for Sl. No. 2 


Duplicate — 420 for Sl. No. 1, 


210 for Sl. No. 2 


Closing date and time of sale of tender form by 
post - 10 - 10 - 2014 , 3 p . m . 


Closing date and time of sale of tender forms — 
18- 10 -2014 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms, 
20 - 10 -2014 , 4 p. m . 

Date and time of opening of tender — 21 - 10 -2014, 
11 a . m . 


Superscribed as tender number and items and 
addressed to the Principal , Govt. Dental College , Calicut, 
Pin -673 008 . Details can be had from the Office on 
working days till........ 2014 at 3 p .m . Tender forms can be 
had from the Office of the Principal, Govt. Dental College, 
Calicut, from 11 a. m . to 3 p. m . on working days. Tender 
form will be sent through post if required provided due 
amount with sufficient postage charge ( 50 ) is sent by 
way of M . O . in favour of the Principal, Govt. Dental 
College , Calicut, Kerala State , Pin -673 008 . Money order 
should reach this office on or before 10 - 10 -2014 . No other 
forms of remittance will be accepted . 


Govt. Dental College , 
Medical College Campus, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
For Principal. 


